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CLEAN POWER FUND S.A., SICAV-SIF, en liquidation 

Societe anonyme sous la forme d’une societe d’investissement a capital variable, foods 

d’investissement specialise 
Siege social : L-1258 Luxembourg 
16, rue Jean-Pierre Brasseur 
RCS Luxembourg : B1 79242 


CLOTURE DE LIQUIDATION 

Par jugement commercial VI n°1187/16 du 22 decembre 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et a 
Luxembourg, sixieme section, siegeant en matiere commerciale, a declare closes pour insuffisance 
d’actif les operations de liquidation de la societe anonyme CLEAN POWER FUND S.A., SICAV-SIF, 
societe d'investissement a capital variable, fonds d'investissement specialise. 

Pour extrait conforme. 

Luxembourg, le 5 janvier 2017. 


Laurent BIZZOTTO 
Le liquidateur 



